Grudziądz 
Kościół O. O. Jezuitów 


Przylegający do dawnego kolegjum (obecnie 
ratusza) kościół w stylu barokowym bez wie- 
ży zbudowali O. O. Jezuici, w latach 1648—1723. 
Jednonawowy, posiada front wysoki, lecz wą- 
ski. Wnętrze w stylu barokowym. Trzy ołta- 
rze z XVIII wieku z obrazami pendzla ks. Je- 
zuity Steinera z początku XVIII wieku. W wiel- 
kim ołtarzu, który jest dziełem architekty Jó- 
zefa Krause z Gdańska, znajduje się słynacy 
cudami obraz św. Franciszka Ksawerego, przy- 

wieziony tu z Jabłonowa w roku 1722. 
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Tekst ułożony na podstawie dzieł naukowych 
przez St. Bochniga, przejrzało T-wo Naukowe w Toruniu 
Reprodukcja wzbroniona 
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